DART AEROSPACE LTD | Work Order:| si 
WEE AAA A, ET AA ls ee ee 
AAA STAN A, ERA RS 


Inspection Dwg: D3467 Rev: C Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
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[Rev | Date | Change 
A | 06.06.14 | New Issue 
| B_ | 12.08.07 | Dwg Rev updated 
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